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KENT MEYDANI IŞIL IŞIL 


1958 Yılında çifte merdivenli olarak yapılan Hükümet Konağı'nın Belediye binasına 
bakan Adliye giriş merdiveni ve çay ocağı yıkılarak temizlendi. 
Kent Meydanı projesi çerçevesinde süs bitkilerinin dikilmesi ve meydan düzenleme 


çalışmaları hafta sonu olmasına rağmen hummalı bir şekilde devam ediyor. 


Kent Meydanı sulama ve aydınlatma çalışmaları başlamış olup meydan ışıl ışıl olacak. 
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